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PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 
SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 


No . P1/1370 /2011/AE & I. 

Ist October 2011. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Electronic items for the Applied Electronics and 
Instrumentation Department of Government Engineering 
College, Kozhikode. 

Tender No. and Name of Tender — P1 /2 /2011 - 12 — 
Portable LCR meter , Digital IC tester, Digital IC trainer etc . 

The tenders should be superscribed as Tender 
No . P1/ 2 / 2011- 12 due on 29 - 11 - 2011 at 3 p . m . and 
addressed to the undersigned to reach here before 
29 - 11 - 2011 at 3 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 11 a .m . on 30 - 11 - 2011 in 
the presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
520 including VAT which is the price fixed for the same 


and which is non -refundable under any circumstances. 
The tender forms are not transferable. Sale of tender forms 
will be closed at 2 . p . m . on 28 -11 - 2011 . Draft, Cheques , 
Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of the forms, nor will the forms be sent by V . P . P . 
Duplicate tender forms, if required , will be issued at the 
rate of 260 including VAT per copy (By post 310 ) . 

As per tender condition , the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed in 
Kerala Stamp Paper of value 100 and an Earnest Money 
Deposit (EMD ) 1 % of the total cost of the articles 
tendered. Tenders without agreement and E M D will be 
rejected . Those who want the tender form by post should 
send 570 including VAT by Money Order to the 
undersigned . Outside firm who desire to get Kerala Stamp 
Paper should send an additional amount of 125 along with 
the cost of tender forms. 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 

SHORT TENDER NOTICE 
അഞ്ചു ഡ് ഇ ല ക് ടാ ണിക് സ് & ഇൻ സ് ടു മെന്റേ ഷൻ 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ No . D1/ 3209/2011 . 

3rd October 2011. 
വിത രണം ചെയ്യു ന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Sealed tenders are invited for the supply of following 
- ദർഘാസ് നമ്പരും പേരും - P1/ 2/2011- 2012 - ഡിജിറ്റൽ 

Equipments for Instrumentation Lab of Mechanical 
ഐസി ടെയിനർ, ഡിജിറ്റൽ ഐസി ടെസ്റ്റർ, പോർട്ടബിൾ 

Engineering Department under MODROB Scheme of 
എൽ. സി . ആർ. മീറ്റർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ. 

AICTE to Government Engineering College , Kannur. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

The tenders should be superscribed No. D1/3209 / 
ദർഘാസ് വില : 

2011 and addressed to the Principal, Government 
അസ്സൽ : 

College of Engineering , P. O . Parassinikkadavu , 
നേരിട്ട് - 520. 

Kannur-670 563. Last date of receipt of tender is on 
തപാലിൽ 570. 

29- 11-2011 at 4 p . m . and the tender will be opened at 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്: 

11 a.m . on 30 -11-2011 in the presence of such tenderers or 
നേരിട്ട് - 260. 

their authorised representatives who may be present at 
തപാലിൽ - 310 . 

that time. Late tenders will not be accepted . Approximate 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30- 11 -2011, 

cost 4 ,84 ,000 . EMD is 1 % of quoted rate . 
11 മണി. 

Intending tenderers may on application to the 
ദർ ഘാ സ് ലഭി ക്കേ ണ്ട് അ വ സാന തീയതിയും Principal, Government College of Engineering , 
സമയവും - 29 -11- 2011, 3 മണി. 

P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563 obtain the requisite 
ദർ ഘാസുകൾ സമർപ്പി ക്കു ന്ന ക വ റി നു മു ക ളിൽ tender form on which tenders should be submitted . 
ദർഘാസ് നമ്പർ പി1/ 2 / 2011 - 12 തീയതി 29 - 11 - 2011 ഇവ Application for the tender forms should be accompanied 
രേഖപ്പെടുത്തിതാഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 29 - 11 - 2011 -ാം 

by a Cash remittance of 1 ,040 ( Tax including) which is 
തീയതി 3 മണിക്കു മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് 

the price fixed for a form /set of forms and which is not 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
30 - 11 -2011- ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച 

refundable under any circumstances. The tender forms 
ആളു ക ളുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ ആധി കാ രി ക മാ യി are not transferable. Sale of tender forms will be closed at 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

3 p. m . on 29- 11-2011. Cheques, Postage Stamps , D .D ., 
ദർ ഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 52 0 ( നികു തി 

| I. P . 0 . etc . will not be accepted towards the cost of the 
ഉൾപ്പെ ടെ ) വില നൽകി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

forms, nor will the forms be sent as per V. P. P. Duplicate 
വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 28- 11 - 2011 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ tender forms, if required , will be issued at the rate of 
ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് - 520 ( Tax including ) per copy. 

ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെ ക്ക് , ഡാഫ് റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 

Those who want tender form by post should sent an 
തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വി . പി. പി. ആയി ദർഘാസ് additional amount of 27 towards the Postal Charge . 
ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഡ പ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 

Tender form will be issued only after the same is 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു പ്രതിക്ക് 260 ( നികുതി 

published in the media. 
ഉൾപ്പെടെ) കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് (തപാലിൽ 310). 

- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
-- ദർഘാസ് നിയമം അ നു സ രിച്ച് ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള 

മക്കാ നി ക്ക ൽ എ ബി നീ യ റിംഗ് വി ഭാ ഗ ത്തി ല 
കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും 1 % നിരതദ്രവ്യവും 

ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത - വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ആവശ്യമുള്ളവർ 570 മണി ഓർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, - മുദ്രണം ചെയ്ത ദ ർ ഘാ സു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ ., കോഴിക്കോട്- 673 005 എന്ന പേരിൽ 

ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് 

വിലാസത്തിൽ 29 -11-2011 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
കേരള മുദപ്പത്രം ആവ ശ്യമാ ണ ങ്കിൽ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം 125 കൂടി അധികമായി 

ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കും മുമ്പ് 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

ലഭിക്കുന്നമുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 30 - 11 -2011- ന് 

രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
Government Engineering College , 

(Sd.) 

കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. അടങ്കൽ തുക 
Kozhikode. 

Principal. 4,84,000 . നിരതദ്രവ്യം 1 %. 


- (1 ) 


( 2) 


(3) 


- 


7 


2 


Vibration generator - 20 N force , 4 ohms 
resistance, +/- 1.5 mm stroke , 0 . 1 Hz- 1kHz 


2 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ| 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
1,040 ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 520 ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക്, ഡി . ഡി ., പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഐ . പി. ഒ. എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല . 
വി . പി . പി . അ നു വ ദ നീ യ മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
29 - 11 - 2011 - ന് ഉച്ചയ് ക്ക് 3 മണിവരെ പണ മ ടച്ച് 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 


Power oscillator — Power 30 VA , Output - 
current 2A , Frequency range 10 Hz- 1kHz, 
input volt 230 V ac , output volt 15 V rms 
Impulse hammer - Plastic tip - 110m V / N , 

aluminium tip - 108 m V /N , Steel tip - 107 m 
- V / N , output- 10V . 


Government Engineering College, 
Kannur. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ത പാൽ മാർഗ്ഗം 
ആവശ്യമുള്ളവർ 27 താപൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ് 
ക്കേണ്ടതാണ്. മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം 
മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 


LIST OF ITEMS 


SI. 


Qty. 


Name of items with 

Specification 


No. 


(Nos.) 


- (1) 


- ( 3) 


Spring mass test rig — M . S . Frame size : 
300 mm X 340 mm X 50 mm 
Swing arm length : 260 mm 
Spring: 70 mm free length ,10 mm ID , 
1mm wire diameter 
Weights: 10 to 100 grams 
Vibration table for measuring 
Transmissibility — Platform size: 300 mm X 
300 mmx10 mm 


Material: Aluminium 

L Plate -Length : 500 mm X 300mm X 10 mm 
Height: 200 mm 
Material: M . S. with linear bearing (4 Nos .) 


3 


| Beam transverse vibration set up - Aluminium 1 
beam of 300mm X 25 mm X 5 mm , M . S . beam 
of 300 mm X 25 mm X 5 mm 
M .S . Fixture 400mm X 300mm X 10mm 


4 


1 


Balancing of Rotating system - Single phase 
1 hp motor EN8 shaft-500 mm long , 2 Nos., 
SKF bearings 
M. S . Motor base : 500 mm X 400 mm X 40 mm 


2 


Data Acquisition Card — NI-DAQ 
Analog Input: 16SE /8 DI 250KS/s 16 bits 
Digital I/O : 4 DI/4 DO TTL 
| Accelerometer - - 50g range, 100m V / g, - 

10grams, co -aXial cable , 10 - 32 plug 


2 


